WikipediA 


Wikang Warekena 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang Guarequena ay isang wikang sinasalita sa Brasil. 


Guarequena 


Warekena 

Sinasalitang katutubo sa Brazil, Venezuela 

Mga katutubong 
tagapagsalita 

650 (2001-2006)W 

Pamilyang wika 

Arawakan 


- Northern 


■ Upper Amazon 


■ Eastern Nawiki 


■ Guareguena 

Mga kodigong pangwika 

ISO 639-3 

gae 


$ 


Ang lathalaing ito na tungkol sa Wika at Brasil ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia 


sa pagpapalawig (https://tl.wikipedia.Org/w/index.php ?title=Wikang_Warekena&action=edit) nito. 


1. Guarequena (https://www.ethnologue.com/18/language/gae/) at Ethnologue (18th ed., 2015) 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Wikang_Warekena&oldid=1605610" 


Huling pagbabago: 08:55, 24 Setyembre 2017. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 



















